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नई दिल्ली , मंगलवार , अक्तूबर 23 , 2012 / कार्तिक 1 , 1934 
NEW DELHI , TUESDAY, OCTOBER 23 , 2012/ KARTIKA1, 1934 


भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 8 अक्तूबर, 2012 
सं. भा . आ .प.- 18(1 )/ 2010 - मेडि ./ 136511. - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 

102 ) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए , “स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा 
विनियमावली, 2000 * में पुनः संशोधन करने हेतु, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व 
अनुमोदन से एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः 


1. (6) इन विनियमों को " स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा ( संशोधन) विनियमावली, 2012 (भाग - v)" 

कहा जाए । 


( ii ) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. 


“ स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन / संशोधन / 
विलोप / प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगेः 


" स्नातकोतर छात्रों का चयन” शीर्षक के अंतर्गत दिनांक 21 दिसम्बर 2010 की 
अधिसूचना सं . भा . आ .प. - 18 (1) / 2010 - मेडि / 49070 प्रकाशित दिनांक 27 दिसम्बर 
2010 के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 9, उप - खंड I को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित 
किया जाएगाः 


" I. प्रत्येक अकादमिक वर्ष में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठयक्रम में दाखिले के लिए एक 
एकल पात्रता व प्रवेश परीक्षा नामतः ‘ राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा होगी । राष्ट्रीय पात्रता 

(1 ) 
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न 


व प्रवेश परीक्षा, का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड में निहित होगा , 
जिसका समग्र पर्यवेक्षण भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा . 
किया जाएगा । 

प्रो. संजय श्रीवास्तव , सचिव 


[ विज्ञापन - III / 4 /100/ 12/ असा. ] 


पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः " स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000 * दिनांक 

7 अक्तूबर , 2000 को भारत के गजट के भाग - II , धारा (4) में प्रकाशित की गई थी 

और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की दिनांक 03.03.2001 , 06.10.2001 , 
16. 03.2005, 23.03.2006, 20. 10 . 2008 , 25 .03.2009, 21. 07 . 2009, 17.11. 2009, 09 .12. 
2009, 16. 04 .2010 27.12.2010, 21 .02.2012, 27 .02. 2012, और 24.04. 2012 ( 2 


अधिसूचना ) की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था । 


MEDICAL COUNCIL OF INDIA 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 8th October, 2012 
No . MCI-18(1)/2010- Med./136511 . - In exercise of the powers conferred 
by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), the 
Medical Council of India with the previous approval of the Central 
Government hereby makes the following regulations to further amend 
the “ Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 ", namely: 


1. 


(i) These Regulations may be called the " Postgraduate Medical 
Education ( Amendment) Regulations, 2012 (Part-V )": 


(ii) 


They shall come into force on the date of their publication . 
in the official Gazette . 


2 . 


In the " Postgraduate Medical Education Regulations, 2000 ”, the 
following additions / modifications / deletions / substitutions, 


shall be as indicated therein : 


Clause 9 subclause I under the heading SELECTION. OF 
POSTGRADUATE STUDENTS , as amended vide notification No. 
MCI.18(1)/ 2010 - Med / 49070 dated 21st December 2010 


[ 411 111~ Qug 41 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


---. 


published on 27th December 2010 , following shall be substituted 
as under 


. 


" . There shall be a single eligibility cum entrance 
examination namely National Eligibility- cum -Entrance Test 
for admission to Postgraduate Medical Courses in each 
academic year . The superintendence , direction and control 
of National Eligibility - cum - Entrance Test shall vest with 
National Board of Examinations under overall supervision 
ofthe Ministry of Health & Family Welfare, Government of 


India ." 


Prof. SANJAY SHRIVASTAVA , Secy . 

[ADVT.- 111 /4 /100 / 12/ Exy:] 


Foot Note : The Principal Regulations namely , " Postgraduate Medical 

Education Regulations, 2000 " were published in Part - III, 
Section (4 ) of the Gazette of India on the 7th October, 
2000 , and amended vide MCI notification dated 
03 .03.2001, 06 . 10 .2001, 16 .03.2005 , 23 .03 . 2006 , 
20 . 10 . 2008 , 25.03.2009, 21.07.2009, 17.11. 2009, 
09. 12 .2009, 16 .04. 2010 , 27. 12 . 2010 21.02. 2012, 
27 .02.2012 and 24 .04.2012 (2 notifications). 
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